MARYANNA z Czolöw CEMBRONOWICZOWA 


żona majstra szewskiego 


przeżywszy lat 57 po długich cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, w dniu 2-go 
Czerwca 1889 r. o godz. 1. w nocy zasnęła w Panu. 


W ciężkim żalu pozostały maz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publicz- 
ność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 13 przy ulicy Wielopole w dniu 4. Czerwca tj. we 
wtorek o godz. 5. popołudniu na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem Józefa Fischera w Krakowie. 


